w REO? 

JFSTf0 8> 

( DSG/.2 



MACHINE HISTORY 

«4CH M sr-RiAL SYST 

SYSTEM*- F/tE W/T 

€ 

UST BOX 

j y p f r f'dil jWB E R T Y P FI 

NUMBER 3/0 CTY 

NUMBER CD TPC-CD SHIP 

43 41 0015871 4340 

0013167 0G4Y 

15 

45 200 

w BAS 

IC tca.E( 

: FACTO 

KY EC SALES MOD PLANT 

ORDER HARD CARD 

00 0 

• 


M02 

7933 EK 

MACHINE DEVICE/RPQ 

CONFIGURATION 



n ) 

RV f f,E/«P( 

5 QTY 

STATUS 


DEVICE/RPQ QTY 







STANDARD FEATURE SECTION 



EC A 

FIELD 

FACTHRV 

FEATURE BM FTR-AS 

N 

FEATURE NAME 

w' 150 

873*596 


0174698 


SW REQ MOO I 2 10 11 

888 

86 53 61 

992360C 

1310241 


MPX CHN CD GRP 

888 

865361 

992360C 

1310242 


MPX CHN CD 2ND CHNLS 

15 6 

323991 

784953 

1954167 


DI AG D ISKS 

166 

'856097 

856094 

1954260 


MICROCODE DISK 

166 

856097 

856094 

1954261 


DIAGNOSTIC DISK 1 

■yawP 166 

856097 

856094 

1954262 


DIAGNOSTIC DISK 2 

166 

856097 

856094 

1954263 


DIAGNOSTIC DISK 3 

166 

856097 

856094 

1954264 


01 AG DISK MSMO & SP 

W 121 

868945 


2676642 


SAFETY LABEL ENGLISH 

129 

868905 


2676702 


NAMEPLATE GRP MOO 2 

000 

865480 


2676707 


SIDE COVER CH-CH 

— ooo 

1 1 i 1 II 


2676714 


CVR GRP MILLOVii GREEN 

918 

356481 

379989 

4109384 


GATE SH W/08AR LI PL 

000 

379989 

379989 

4109484 


I NT MODEM USS CANADA 

•vfiftBr 000 

mm 

992863 

4154308 


SWITCHING REGS 

167 

992872 

856170 

4154350 


MSS HOW GRP MOD 2 Cl 

000 

865468 

866823 

4154377 


64K CONTROL STORE 

,—• 000 

784220 

784219 

4154406 


4MB STORAGE GP MOD 2 

000 

866926 

866937 

4154407 


SMB STORAGE GP MOO 2 

000 

nun 

868865 

4154442 


CARD GRP 

000 

111! u 


4154461 


SWITCHING REGS 

16 3 

325854 

325856 

4154465 


SWR PWR GRP 

000 

Illlll 


4154468 


SWITCHING REGS 

0 0 0 

nun 


4154479 


SWITCHING REGS 

153 

873596 


4154512 


SWITCHING REGS 

162 

992868 

992827 

4154542 


FINAL GRP 02FR 6GHZ 

000 

8562 2 OF 

865401 

4154667 



000 

387l26 

387129 

4155002 


L/S CARD GRP 

128 

992403 

379591 

4155015 


MAI NT GRP DOMESTIC 

033 

356500 

356519 

4155018 


SHIPPING GROUP 

ooo 

35788? 


4155017 


INF PLATE DOM 

000 

357952 


4155232 


VOLT GRP 208V 60HZ 


379815 


4230664 


FEAT 8M MOD 2 OQC GP 

ooo 

374445 


4432381 


GATE ATTACH GRP 

ooo 

156287 

356589 

4432816 


MPX CHNL CRD 2C3CHNL 

ooo 

156351 

356633 

4432826 


RSF GP-INT M US/CADA 

ooo 

156351 

379989 

4432829 


RSF SH INT M US/CADA 

1 73 

379836 

323999 

4432864 


COMM PROD PUS DOC GP 

w OOO 

374481 


4432883 


IPO ASM ENGLISH 

OOO 

374146 


4433029 


SYS ENV HOST CON SB 

152 

323995 

324077 

5578458 


CRD GRP L/S 

00G 

min 


5666516 


VENDOR 8/M MOD 2 

OOO 

iiiui 


5666518 


VENDOR 8/M MOD 2 

099 

868903 

992844 

5896638 


GTE COOL 1ST SRC 6OH 

■■tfmt# 104 

866821 

8654 04 

5896647 


CF PANEL HROWRE GRP 

159 

873971 

873963 

5896648 


CE PANEL CARD GRP 

151 

784231 

865377 

5896665 


80 GRP L/S 

*M*r OOO 

156355 

324065 

5896666 


STORAGE HOW GRP 

OOO 

357933 


5896682 


COVER MTG GR 

077 

784942 

156216 

683 L 388 


60HZ PWR GRP 

,■*«, 094 

868922 

992830 

6831390 


01 FRAME FINAL GRP 

005 

356506 

992844 

6831392 


DISKETTE DR 2D 

129 

868905 

868907 

6831393 


LOG GATE 1ST SOURCE 

*mm0 000 

156287 

356589 

6831413 


MPX CHN 1ST 3 CHN 

05« 

356578 

356556 

6831416 


LINE CD 60HZ DOMESTC 

083 

868929 

356602 

6831.451 


STGR HOW GRP 1ST SCR 

■**wr OOO 

785277 


7323700 


DOM SHIP VAN M FRAME 

OOO 

785277 


7323720 


DOM SHIP VAN PWR FRM 

EC A 

HISTORY 

SECT ION 

N/A = ECA 

NOT ASSIGNED EC PROD PRAC 


DATE 82-08-20 PAGE 


MACHINE PIT 
SHIP MFG 
82-09-17 END 


PLT MACHINE 
CTL STATUS 
END. FACTORY 


STATUS 


STATUS MES-NO STAT DATE 

FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 
FACT INST 


LEVEL = 0666 (MRS! 


1 



ECA 

EC NO 


13? 

784228 


138 

784229 


139 

784230 


140 

154325 


141 

866871 


142 

856095 


143 

379827 


144 

379815 


146 

379835 


147 

8 740 3 7 


148 

874029 


14 9 

32398? 


EC A STATUS 
INSTALLED 
INSTALLED 
INSTALLED 
NOT REQUIRED 
NOT REQUIRED 
INSTALLED 
INSTALLED 
INSTALLED 
INSTALLED 
INSTALLED 
INSTALLED 
NOT REQUIRED 


ELD 8/M 


EIT STY FCSI DATE 







DATE 82-08-20 


PAGE 


REQUESTE0 BY DSG/2 f MACHINE HISTORY 


m t K r h m 

SERIAL 

S YST 

SYSTEM ^ 

F/% 

W/T 

GUST MO MICRO 

8CX 

MACHINE 

PIT 

PLT 

MACHINE 

w TYPE C 

NUMBER 

TYPE 

NUMBER 

8/0 

CTY 

NUMBER CD TPC-CO 

SHIP 

SHIP 

MFC 

CTL 

STATUS 

4341 

0015871 

4140 

0018167 

0G4Y 


1545200 


82-09-17 

END. 

END. 

FACTORY 


-mmr EC A 


HISTORY 


SECT ION 


N/A = ECA NOT ASSIGNED 


EC PROD PRAC LEVEL 


0666 (MRSJ 



EC A 

EC NO 

ECA STATUS 

'm* 

150 

902418 

NOT REQUIRED 


151 

7842 31 

INSTALLED 


157 

323995 

1NST ALLFD 

“W 

153 

873596 

INSTALLED 


154 

379828 

INSTALLED 


156 

323991 

INSTALLED 

-‘m? 

157 

323993 

NOT REQUIRED 


1 58 

856096 

INSTALLED 


160 

379804 

NOT REQUIRED 

■•w 

161 

323984 

NOT REQUIRED 


162 

992868 

INSTALLED 


163 

325854 

INSTALLED 

--ryiriif' 

164 

154326 

NOT REQUIRED 


165 

366872 

MOT REQUIRED 


166 

356097 

INSTALLED 


167 

992872 

INSTALLED 


168 

323996 

NOT REQUIRED 


16 9 

324005 

NOT REQUIRED 


170 

323992 

NOT REQUIRED 

173 

379836 

INSTALLED 


174 

853786 

NOT REQUIRED 

■?#&&> 

176 

853787 

NOT REQUIRED 


177 

329604 

NOT REQUIRED 


737 

323982 

NOT REQUIRED 


7 39 

379814 

INSTALLED 


934 

865394 

INSTALLED 


N/A 

323903 

NOT REQUIRED 

~WFW 

N/A 

323904 

NOT REQUIRED 


N/A 

323972 

INSTALLED 


N/A 

374508 

NOT REQUIRED 


N/A 

993028 

NOT REQUIRED 


N/A 

993030 

NOT REQUIRED 


N/A 

993115 

NOT REQUIRED 


w 1 


efSfBr' 














INSTALLED REA* 
ECA EC NO 


S 


REA# 

AFFECT 

0153015 

NO 

0154013 

NO 

0005896 

NO 

0153033 

NO 

0153051 

NO 

0153066 

NO 

0154831 

NO 

0154833 

NO 

0154834 

NO 

0 1548 40 

NO 

0152959 

NO 

0152959 

NO 

0152959 

NO 

0152959 

NO 

0152959 

NO 

0154852 

NO 

0154854 

NO 

0154853 

NO 

0154858 

NO 

0155836 

NO 

0152964 

NO 

0152964 

NO 

0152964 

NO 

0152964 

NO 

0152964 

MO 

0152965 

NO 

0152965 

NO 

0152965 

NO 

0152965 

NO 

0152965 

NO 

0152967 

NO 

0152967 

NO 

0152967 

NO 

0152967 

NO 

0152967 

NO 

0152968 

NO 

0152968 

NO 

0152963 

NO 

0152968 

NO 

0152968 

NO 

015297? 

NO 

015297? 

NO 


BASIC AFFECTS BM NO 
5578458 
5896647 
5578458 
5578458 
5896665 
5578458 
5578453 
5578458 
5578458 
5578458 
1954260 
1954261 
1954262 
1954263 
1954264 
5578458 
5578458 
5578458 
5578458 
4154465 
1954260 
1954261 
1954262 
1954263 
1954264 
1954260 
1954261 
1954262 
1954263 
1954264 
1954260 
1954261 
1954262 
1954263 
1954264 
1954260 
1954261 
1954262 
1954263 
1954264 
1954260 
1954261 


FLD 8/M 


E1T QTY FCSI DATE 




RFQUESTED BV DSG/2 


* 


MACHINE HISTORY 


DATE 82-03-20 


PAOfc 


MACH M SERIAL SYST 

5 Y S T r M % 


W/T 

OUST MD MICRO 

SOX 

MACHINE 

PLT 

PLT 

MACHINE 

TYPE C NUMBER TYPE 

NUMBER 

S/0 

CTY 

NUMBER CD TPC-CO 

SHIP 

SHIP 

MFC 

CTL 

STATUS 

4V+ i 0015871 4 340 

0018167 

0G4Y 


1545700 


82-09-17 

END. 

END. 

FACTORY 


INSTALLED REA * $ 


EC A 

F:C MO 

REA# 

AFFECTS BASIC 

AFFECTS BM 



0152972 

NO 

1954262 



015.2972 

NO 

1954263 



0I52972 

MO 

i954264 





